STORM SCH E DU LE Storm schedule in effect when declared in advance by the MBTA. 


Announcement made late in the afternoon on the prior day. 


Fa | L/Wi nte r 201 8-201 9 Stay connected to MBTA.com for up-to-the minute information. 


Monday to Friday 


ZONE STATION TRAIN # 7150 1100 1150 1102 1152 1104 1154 1106 1156 1108 1158 1110 1160 1112 
8 ROCKPORT & S 7:00 - 10:00 - 12:00 - 2:00 - 5:10 - 7:30 - 10:00 
7 Gloucester & 2 7:07 - 10:07 - 12:07 - 2:07 - Siz. - TEST - 10:07 
7 West Gloucester t : 7:13 - 10:13 - 12:13 - 2:13 - 5:23 - 7:43 - 10:13 
6 Manchester & = 7:20 - 10:20 - 12:20 - 2:20 - 5:30 - 7:50 - 10:20 
5 Beverly Farms & 6 7:25 - 10:25 - 12:25 - 2:25 - 5:35 - 7:55 - 10:25 
4 Montserrat & 2 TSh| - 10:31 - 12:31 - 2:31 - 5:41 - 8:01 - 10:31 
8 Newburyport & 6:25 - 8:52 - 10:52 - 12:52 - 2:52 - 5:52 - 9:00 - 

7 Rowley & 6:30 - 8:58 - 10:58 - 12:58 - 2:58 - 5:58 - 9:06 - 

6 Ipswich & 6:37 - 9:05 - 11:05 - 1:05 - 3:05 - 6:05 - 9:13 - 

5 Hamilton/Wenham & 6:43 - 9:12 - 1:12 - 1b - B12 - 6:12 - 9:20 - 

5 North Beverly & 6:48 - 9:15 - 11:15 - 1:15 - 3:15 - 6:15 - 9:23 - 

4 Beverly &| 6:53 7:36 9:20 10:36 11:20 12:36 1:20 2:36 3:20 5:46 6:20 8:06 9:28 10:36 
3 Salem & 6:57 7:40 9:24 10:40 11:24 12:40 1:24 2:40 3:24 5:50 6:24 8:10 9:32 10:40 
3 Swampscott & 7:05 7:46 9:30 10:46 11:30 12:46 1:30 2:46 3:30 5:56 6:30 8:16 9:38 10:46 
2 Lynn & 7:09 7:50 9:34 10:50 11:34 12:50 1:34 2:50 3:34 6:00 6:34 8:20 9:42 10:50 
1A Chelsea 7:19 7:59 9:44 10:59 11:44 12:59 1:44 2259 3:44 6:09 6:44 8:29 9:52 10:59 
1A NORTH STATION & 7:31 8:11 9:56 1:11 11:56 4:11 1:56 3:11 3:56 6:21 6:56 8:41 10:04 1:11 


Monday to Friday 


ZONE STATION TRAIN # 1101 1151 1103 1153 1105 1155 1107 1157 1109 7151 1159 1111 1161 1113 
14 NORTH STATION & = 8:30 9:30 10:20 11:30 12:20 1:30 2:20 4:30 5:30 6:00 7:15 8:30 10:20 11:30 
1A Chelsea 8:41 9:41 10:31 11:41 12:31 1:41 2:31 4:41 5:41 6:11 7:26 8:41 10:31 11:41 
2 Lynn & 8:51 9:51 10:41 11:51 12:41 1:51 2:41 4:51 5:51 6:21 7:36 8:51 10:41 11:51 
3 Swampscott & 8:54 9:54 10:44 11:54 12:44 1:54 2:44 4:54 5:54 6:24 739 8:54 10:44 11:54 
3 Salem oe 9:01 10:01 10:51 12:01 12:51 2:01 2:51 5:01 6:01 6:31 7:46 9:01 10:51 12:01 
4 Beverly & 9:05 10:05 10:55 12:05 12:55 2:05 2:55 5:05 6:05 6:35 7:50 9:05 10:55 12:05 
5 North Beverly & - 10:09 - 12:09 - 2:09 - 5:09 - 6:39 7:54 - 10:59 - 
5 Hamilton/Wenham & 3 10:13 - 12:13 - 2:13 - 5:13 - 6:43 7:58 - 11:03 - 
6 Ipswich & - 10:20 - 12:20 - 2:20 - 5:20 - 6:50 8:05 - 11:10 - 
Uy Rowley & e 10:27 - 12:27 - 2:27 - 5:27 - 6:57 8:12 - 11:17 - 
8 Newburyport & - 10:34 - 12:34 - 2:34 - 5:34 - 7:04 8:19 - 1:24 - 
4 Montserrat &| 9:09 - 10:59 - 12:59 - 2:59 - 6:09 - - 9:09 - 12:09 
5 Beverly Farms & 9:14 - 11:04 - 1:04 - 3:04 - 6:14 - - 9:14 - 12:14 
6 Manchester & 9:20 = 11:10 - 1:10 - 3:10 - 6:20 - - 9:20 - 12:20 
7 West Gloucester & 9:27 = 11:17 - 1:17 - 3:17 - 6:27 - - 9:27 - 12:27 
7 Gloucester & 9:34 = 1:24 - 1:24 - 3:24 - 6:34 - - 9:34 - 12:34 
8 ROCKPORT & 9:42 - 11:32 - 1:32 - 3:32 - 6:42 - - 9:42 - 12:42 


Severe weather advisory system The MBTA and Keolis closely monitor weather 


forecasts to determine if conditions necessitate changes to the Commuter Rail schedule. During REGULAR SCHEDULE STORM SCHEDULE NO SERVICE a 
ss 5 , : Trains will operate on a Major changes to the regular schedule. Schedules No passenger service on 
weather events, the symbols to the right will communicate service level and impact on passengers. a . ; F 
normal schedule. also available on MBTA.com and in Boston stations. Commuter Rail. 


Service level for the following day will be announced late in the afternoon on the prior day. 


Massachusetts Bay Visit Customer Service Download the Follow 
(T) Transportation Authority i<e O LI Ss & MBTA.com is 617-222-3200 pe Commuter Rail App @MBTA_CR 


